قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية 


جامعة طنطا 
طلاب الفرقة الثانية و الثالثة والرابعة 


جدول الفصل الدراسي الأول توزيع المحاضرات والتمارين للعام الجامعی ۲١٠۱۷-۲۰۱١‏ 
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هندسیه 
مجالات كهرومغنا 


رياضة م/ إيمان 
قە 


اتصالات 


د/ د شکري مدرج ۱١‏ 
مدرجح 1١۱‏ 


تموج 
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رياضة هندسية دد شكري ص )٦(‏ 


د/ عمرو حسین ق ٠٠١‏ 


د/څد شکري ص (") 


أمن المعلومات د/رؤيات ق١٠٠٠‏ 
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منسق جداول 
قائم بعمل رئيس القسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب E‏ 


لجنة جدول القسم 


د[ حسام قاسم - م|/ سمر 
إبراهيم -م/ إسراء عبدالخالق د/ د على بك عبد الرحمن أ.م.د/ أميرة عاشور (.د/ څد حسین 


